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A revolutionary Lamp developed at the laboratories of our Amer- 
ican lamp companies has made its debut, It is a lamp without 

a filament, that gives several times more light than the incan- 
descent type of lamp of the same wattage. 


The Fluorescent Lamp is the closest approach to REAL DAY. 
DIGET ever pnoduced atuhnioh erticiency. | ltetters great possi- 
bilities for stores and factories where color discrimination is 
important. 


LIFE OF LAMPS 
For ordinary lighting service, it is anticipated that the 
average useful life of these lamps will be well over 2000 hours. 


Fluorescent lamps are of the electric discharge type, employing 
mercury vapor as the medium for sustaining the arc. A large 
amount of fairly short wave ultraviolet invisible radiation is 
produced which in turn is transformed into longer wave length 
visible radiation by means of fluorescent powders applied to the 
inner surface of the glass bulb. Various powders transform this 
ultraviolet radiation at different wave lengths, with the result 
that colored light is produced efficiently and ina variety of 
beautiful and ‘interesting shades. 
‘A 

Due to the early development of the Fluorescent Lamp the 
lack of sufficient engineering information, the shape and length 
of the lamps, the fixture manufacturing industry has been at a 
loss to develop Lighting units that can incorporate all of the 
beauty, design, and efficiency, in such a short space of time, 


As manufacturers of Fluorescent Lighting Units, we are 
developing new designs, incorporating all of the engineering 
features humanly possible, in order to create better efficiency, 
correctness of distribution, beauty of design and appearance. 


In so doing we are at times forced to make changes to our 
present designs that alter its appearanee in order to improve 
fhe erficiency of our fixtures, 

We are prepared to build lighting units according to plan 
and specification to meet any and all requirements. We shall be 
pleased to submit sample units to meet specific conditions. 
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Lumins 
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Can be had for ceiling suspention at small additional cost. 
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MIGt BAY LIGHT MASTER 









Ceiling suspended fixtures that can 
be used in Stores, Offices, Show Rooms, 
and many other places, 


Initial 

Rated Designed to take the place 
Lumins | of the conventional type of 
enclosing globe fixture used 
SUSDenCeGea rom, bie (COLL Lie, 
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Can also be had with several 
lights facing up to help illum- 
inate the ceiling, 
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~ Digitized by the Internet Archive 
in 2022 with funding from 
Columbia University Libraries 


https://archive.org/details/fluoresolitemfgcOOfluo 
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FOR 220 VOLT OR FOR USE ON D. C, CURRENT - 
PRICES ON APPLICATION 


Initial 

Rated 
Volt} Lumins We reserve: the right to 
change or improve the design of 
equipment listed in this catalog 
without notice to the purchaser, 





Where an increased amount of 
light is desired these units can 
be had in various sizes and 
combinations to suit the part- 
icular needs. 





The design of this unit has been adopted because it combines sev- 
eral features in the one, As an inspection unit, its brilliant light 
directed to a point where it gives the greatest amount of efficiency 
feerdeat, For bench lighting it. shuts off the Light from in front 
OF the worker. For color matching its daylight quality can not be 
duplicated. It has also been proven very efficient for office 
lighting where appearance is of secondary nature, 
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ANDEM CONCENTRATING BENCrl MASTERS 


FLUORESO-LITE MFG.CO. 
57-59 BRANFORD ST. 
NEWARK, N.J. 
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Where an increased 
lumin output is desired, 
these Tandem built units 
can be had in various 
sizes and combinations to’ 
suit the particular needs, 


For displaying merchan- 
dise, for the printing 
industry, for lithograph- 
ing, in bottling estab- 
lishments, for matching 
furs all color matching, 
for draftsmen, architects, 
mechanical dentists, silk 
dyeing industries, silk 
hosiery matching, in 
short the many uses that 
these units can be put to 
very satisfactorily, would 
For 220 volts - Prices on application, take several pages to 

describe, Special units 
Our Engineering Staff is at your disposal, can be had to meet any 
condition, 
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WINDOW MASTER 


BRU AOIME Sy eto LEE ELS XO: 97-59 BRANFORD ST. 
NEWARIC NJ. 








For 220 volts ~ prices on application, 


One of the greatest problems 
has been a suitable unit for 
window lighting, Since all 
sorts of make shift equipment has 
| been used for this type of illum- 
ination, we have profited much 
by the experiment of others as 
well as ourselves, with the re- 
sult that in attempting to create 
& unit with the greatest effic- 
ilency we had to give considerable 
attention to all angles and poss- 
ibilities, In presenting this 
Window Master, we take pride in 
having incorporated all of the 
features known to us for effic- 
ient window lighting, 


These unitis are provided with 
a reflector that directs the 
light back into the window, 
illumination the usual spill of 
light past the window glass as is 
noticed in a good many cases in 
the conventional type of reflectors. For deep windows where the dis- 
olay sets back from the glass the reflector can be angled to direct 
the light upon the merchandise displayed. 





pecify flush or surface mounting. 
The reflector is usually hidden by the valance hung in the window. 
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Me Vito LIGHT MAS fen 






a FLUORES-O-LITE MFG. CO 
57-59 BRANFORD ST. 
NEWARK, N. J. 


ee 


The lighting fixtures described in this folder have been 
designed and tested for use in industrial and commercial 
applications, particularly in decorative schemes where the 
color of light is dependant upon to bring out the finer arts, 


We do not recommend the use of these fixtures for all 
applications but rather, that each case be treated individually 
and provided with a special unit to meet such condition, so 
that the proper amount of light may be directed through its 


proper channels, 


DESIGNED FOR USE CAN BE ARRANGED FOR 
WHERE THE CEILING CEILING SUSPENSION 
HEIGHT DOES NOT IF DESIRED, 
PERMIT A SUSPENDED CAN BE HAD WITH SEVERAL 
TYPE OF FIXTURE. LIGHTS UPWARD TO HELP 
AVAILABLE IN THREE SIZES, ILLUMINATE THE CEILING. 
Catalogue es No. of ATs Gy ve sd gua Bi go Grp > al 
Numbe % Lam Wattage | Rate uumi 
we 1008/ Pree ate OBO O00 
ei) Peete Se eee a mientbe ea hO | 4740 ek 
0 EB ; Tel 360 12600 








DRAWING MASTER 
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FOR 220 VOLT OR USE ON D. C. CURRENT - 
PRICES ON APPLICATION 


The Drawing Board Master 
was designed to eliminate 
the light sourse from in 
front of the eyes, 


It is hardly possible to 
describe the many uses that 
this fixture may be put to, 


Because of the. shape of 
this fixture it has been 
adopted for use in Art 
Galleries, for drafting 
boards, inspection work, 
and many. other places to 
numerous to mention. 





DRESS MASTER 





Designed for use in fitting 
rooms, corner of ceilings, 
bath rooms, and many other 
places. 








Can be used as a side 
bracket, over tellers cages. 





Our Engineering Staff is 
at your disposal. 
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Catalog| No. of eee Initial | Parts Furnished: 
eee Lamps i 1 6" stem leaving reflec- 
si ea ee ; SPA OOU Se Lriw 1or, 
ng00/18 | One | : 2 90 degree elbows. 
1801736 One WN Velo 
| 1802/18/66 Two 1 18" stem to reach from 
1803/36 7 front Of case (10 rear, 
ne . nee 1 30" stem to reach from 





top of case through to 
bottom of case. 
Te SOR G LOX. 
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FOR 220 VOLTS - 
PRICES ON APPLICATION 








FINISH: 





Catalog 
Number 
0 ° 


1903/36 _| 
1904/48 | 






Aluminum Silver Lacquer, 






Bank Bronze Lacquer. 
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PLUS] MASTER 
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HOR USE  ON=eeO VOLT, 
Divalieee sice WOR NT 
PRICES ON APPLICATION, 





initial 
Catalopz| No, of Lamp Rated | 
Numb e amos Wa Q mins 
801/18 One __ 12.0 450 
cE; R | __ 801/24 One BC i 
Ah 20 On 30) ie 
4. One _ 40° 1600 
APTOS Re el 900 
veTwoO. yes 1280 
Sora two sare 60 i 
{aig 1 ees Cet 1550 
eirecmunmeoO hk 1920 
ie OGM FOO Duibhaoiand hyo LOO) HAO 
DODeG nN te O 6) Mist SOO 
peeroury se Ou he 4200 
PO te SOLOO.e tis" 6400 
_ Five 150. 5850 
Five | 200 : 8000 





This fixture is designed to be recessed into the ceiling, 
flush with the plaster line, 


Can be had with glass or "Louverglas" enclosure. 
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Designed for general illumination where appearance is 
of a secondary nature. This unit has a wide spread of light 
and has many applications. Intended for use as a general 
light source. May be installed in large areas and suitable 
for mose any application, Can be had in 72" and 96" lengths 
employing two or four lamps, 


We reserve the right to change or improve the design of 
equipment listed in this catalog without notice to the 
purchaser. 
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FLUORES-O-LITE MFG. CO. 57-59 BRANFORD ST. 
NEWARK, N. J. 


CoANNED BAR EQUIPMENT 








#3100 #3000 


2) aa 


as Pay EN i 
E F i G 
#5000 line for use without reflector. 
Channel bar cover finished in white; no reflector needed, 
“9100 line does not inelude reflectors. 
Reflector prices separate. 


Channel bar equipment can be had for use with two lamp 
auxiliaries, 


FOR. 260 VOLT 
OR 
1B EO CURRENT 


We reserve the right to change or improve the design of 
equipment listed in this catalog withsut notice to the 
purshaser. 
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CONVEA GENERAL LIGHT MASTER 
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Titer tinturesis designed. to DG set flush to the 
ceiling. Almost any design can be made with this equip- 
ment particularly made up in squares and rectangular shapes. 
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FLUORES-O-LITE MFG. CO, 57-59 BRANFORD ST. 
NEWARK, N.J. 


GLASS ENCLOSED LIGHT MASTER 


ee 








#4000 





Designed for the more pleasing taste, this fixture takes 
the place of the conventional type of enclosing globe fixture, 
Light transmission through this glass is about 85%, 


Can be had in short or long lengths to meet all conditions; 
can be had Plush to the celling or suspended. 


It is recommended that several lights be placed on top to 
help illuminate the ceiling on extremely high ceilings, 


FOR 220 VOLT 

OR 

Dy-G GURRE) 
PRICES ON APPLICLTION 


We reserve the right to change or improve the design of 
equipment listed in this catalog without notice to the 
purchaser, 
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FLUORES-O-LITE MFG, CO. 57-59 BRANFORD ST. 
NEWARK, N. J. 


PLUORES-O-LITE MASTER 
#4200 





This fixture is designed for a wide spread of Light, 
Can be had mounted flush to ceiling or suspended from 
hangers. Furnished with "class" or without. 


Gan be used with "Louvreglass", or plastic material 


to shade the light. 


FOR 220 VOLT, OR D. C. CURRENT - PRICES ON APPLICATION. 


PAGE !4 



















F OY fof se he € ya 
; 4 ; | i , ry u “a oe ae ’ {Vs ie 
mh ia. | te ke a ie 
o ‘ rt ) A.) ’ 
Pee sk” Mtl ioe Ma Wa a 
> ie oa me » 7 wv ee wink ‘goes LECT we ed on va “0 
a Io ee b 1144) Oh a5 Fwy ety igs wee Poke) 4 % , Ph in 
i ‘ ‘ é ws 4 DAY ' 
- j . @ Lar ae < 
+ es ‘3 “5 = we es i Ls) 
. Pi ore sides diy int aa A meg hd ote hs Th x 
7 ae AI Rr eae 
¢ ? = 7 
na an 
- "; 
' <a 
2 % ” 
, ¢ 
. 
. ' 
* 
eee ‘ ee |, 
pine ef 
io 
Ls 
ei i — = ote Nae ney 
ns ed 
iy * Pi aa 
e Oe 
y ‘ CAME 
. oa en 
tas bie 
i ~ 
. i 
: ' ic rm aged 
a Rey t * " 
é e's ‘ 1 
a ly ©4 ani ee : ny 
vi mr : | ld 
( ' vere a 7! 
. - 
a rire . "aha oe oy as = ‘ 
A in, 7 Foal vine - ee = ” Ate 
r J ret ty «Bye ee ig Rear a 
4 * ‘ a oe 
. "os : i . 
hig : ; oe, a : , “ar 
es tai hy aa | ar of re : aie 
} | ma) 1 i kate ir abe Ae ‘ uf : +o ee ries - 
we Si bekete or Pre i \4 - ie iM DAT 
f Re vat! ws tes ar _ , ey a} 
eee ht ot ee 
t + RU er peer ‘ } eye pare 
4 . ASR é © OMS et. 2. ery ry a Ppa 
“Mi vle 
J Pw} x 4 t 4a ee PO 454 
| f an 4y * 
why nce t MANS “ ere iw? 
j i one Crp aver =? * 4 9 vw 
a hes Be, kOe EE i 
j =e 
i iy ; 
1 ms | 
sa Ney ¢ - 
y . _ 
¢ és é 
'9 Po ‘ 
: - ‘ 7 ee ve 
ne ed : 2 ; - w= 2 rete iv tia ee ake ee ; 
a) ie, « +s Sar “os Z - ae oe eas * 7 
er a? . bei . ray hes ¥ ; of 
é ¢q - the '¥ ” 
- ; . . 
7 ri * st, 
: eee - ri a: 3 % ‘ peel 5 Din ite Eiee 
y Se he . , M} ee Seer ee BE ee se Lee ae gee ee ee | 
] 7 ian i. : . 4, F. id I te ALieag vi ay oe SS a ae 
i! ‘- fines Ln Park Rae See ies eae ; ‘ 
i e 4 : 1 on ee Tt ake uite fe Tort ot aad - a 7 : A ae 
co ” hereliiiieal tabla ms noo ot a stn } 
Lilt. re 6 i haat ais ; ee 
ii r+ 4 ‘ : Pa Na 
| j Fan Fa ee ‘ >: aa kal eh itare + 
7: uy a a> iV a S , a J 
ta 7,4 we. nod ae i ee es EL a : as 
ce) path baaky >a » h ; me eee A hae : - ; 
eye A ery SA mags ear gal ' ed Plat eae pal A L0'® Veit eee, WAS 
a, ; Dae te ; ' ae nee 
Flay ean io 
Th) eh ee ; ; Ee, ; 











ied hamaah, ated Loe 
‘ TONS ty Sy - ae , “ee 
a a Ce a 
pe Mes a a vo wee 


nt ut eM ‘ a ie 


- 


xx aah TY oe = 


My Be 








A be 


i lee te ae 
net aes 


ne er 7 aaa 
i , 


” r 






at 


JANUARY 1, 1940 
SA Ee 
ALL PREVIOUS ISSUES 


Sew ee onli G Gy 
S27) iin) Sil 
NEWARK, NJ. 









LIST PRICE 
; [202/18 830,00 
eee Lo ene Se rk ie eh ee. 00 | 
Q ee eS Esa cs ie bese AYE TOTS 
Seen ee 
= Veer ee cree naa vert #5 SS 
Bos /i68 | EE Ce eee 
1202/24 55 PO gy eae ee PS Te OBL AA | 
2021 36 38,001 11 1203/7 a 
202/48 Bae) | fv be fe 
PMR GRHT CP RIN 8 et great 
ee ee ee SL SOP ee be OL) 1.5 00 
aus fea OO eee 
Me Ge er kn NAT 20g OO. be LO OA/ 8.00 
wer 04/48 8.00 
eT Se ere 
0 ec nie OR 
eee Tn ee OU I aisie 05/24 erm 40, 00 | 
{A Ea Te Be OS Colette nde os On. O00) 
a ei ee GC OPGOID | asOps4e Pt 74 50] 
fag 1206 SSS 42 200 
0 FAB 
Se eemeiumoaenags Cee /ag ees goo 
Reo eo re OB ROE Tae osy 00 
Maen co ee aco ee Tee 
ps05/24 OTT TELL g 13.00 
Rate Soest een eo Beg00) fe iA /e4 15,00 
i en, Fe EP BEATS 22.00 
TT 1401/48 34,00 
oe a ae ee OL ey 
rioos/1e7ee_——— 80.00} FY 14087 O0 
ei ee eoy0ol |) 402/24 BG. 00 ' 
Mea a ace /co> 800 
foi /ig 800 Ff aoe Jag 88.00 
2) ERAS ae TeFT Te) 
oo Saeco 
ee ee ee LOO] P1405 / 00 
a Se igo 4900. 
Ne ie ee LG OOT AL IA05/ 
paoeygg 6 6t akos/a6 6.80 


1102/48 30.00 as 

















~~ 


~ 





we 


wneee 











Z rs 
- - . - 
‘ 
> 
é 
* 
' 
<3 , ; : : 
H 
« . - * 
- . . ; 
> 4 
« = ~ - ie - oe - . 


Ee 





- . 

. 

‘ 

ore 

«te 
“ws s 
: , 
1 


O90 wa bet s 


“ 


one 


tetas 


‘ 
& 
z 








tee, 


Ae es 7) ee a ry 
POAT 3h . <3 
OPA pee <4 Sap. 'y 740 


eb hE ae vie © lenbe . 
Lee TAS SE UD 


ALL PREVIOUS ISSUES 
SI-59 BRNFORD ST 
NEWARK, NJ, 
LIST PRICE 







640.00[ | [| 1704/18 $40.00 
1404/24 44.00| | | 1704/24 44.00 


1404/48 72C00 (Pat 


My 
9412/36 30 80d ele 205 
| 1412/48 46,00 ++ 21082 





















mee ies 
1524/36 62.00] | 11803 
| 1524/48 (ERIS 

as 0 







yawns Uae O14 OG! 


49,00| | | 


’ 
Sy of 
of as 
é . 
pet ” 


Ano 
' ‘ 
’ 
‘ 
: , 
te 
* 
. 
. ’ 
: : 
* 
+ 
‘ 
+ an 
une 
. 
f ‘ 
. 
, 
; 
vane 
ae 
f eeee 
4 od - 
J + eae 























. : a 
” pat ‘ 
‘ hi G 
. é *: 
Se SO ea 
, 
' 
ee 
tee Hae 8 
ip Rs 
ae 
wat aan 
witeee Ce 
aap lc Re “ 

: ohne ratte: he 
oe nae 9 tk ek tame ane 
Sea re sat te mie 

ee art aged 
BC ee 
ot wmiee ad 
’ egies 8 ye 
i 
oe 
. ’ 
Lee ee 
P Qaalta® gente 
aes <4 eee 
ons (esape' 9 
- oe ek: 
rh 
. he 


‘ 
, 

. 

wares ‘ 
ve + fee te 

‘ 

. oo 
teeter e 
Pe ee 
wee stem 
we, meee 
’ tap ems 
ole - 


JANUARY 1,1940 
SUPERCEEDS 


ALL PREVIOUS ISSUES 


57-39 BRANSFC 
NEWARK NJ. 
UISTE PRICE 










{2212/36 
5912/48 


[2224/36 
2224/48 


[2502 / B 1.50l: 
EN LT: Geass eT 


Se 
oren ah a 2,00/2.2512.7513,501 | 
45.001 | o11.7512,0012.50) 


: 2 55012,75 13.75) 
ol2.25)2.7513.75 | 


2 $ i eS) L 
27902 /4g - 8 ft, Long 
TPA SM ede Aa ime}: 

03/48 -12 £ lone 


or augponaion hanger 0 
Sat bag tp Co -nebies eee 
ae 










































































. 
7 ee Ve Vitae 
- a! 
ho Saar ey 
. 5 . 
a ve a8 
poe ae 1 hg 
. R Bs 
of sie 
. hd . . 
« tv +N : Ai lange 
. ’ ’ is 
: Vee eg , 
= 2 - ; ‘ 
. A We 
‘ he : 
j ° . . ’ . . ; ¢ 
i ” A . ae 
. 7 q . . 
. 4 ' 1 
' 
” 
. vs q a 2 
. ba . us 7 
bis . nD hey | 
. : ‘ ; 
ie A fe te. . ; ; 
: ” iy 
7 ’ 
. oe 
lg te 
mend 
A saa cs “ ve arith 
aNeaw tees . é ts 
9 ia - : 
LY, : ; 
: ‘ tame, 
shetty; i J 
© ae " 
~~, ; 
4 ‘ 4 
. y ‘ +m . OAL. 
“ ’ a Fiaig a Be a , f ie 
. =o . My 
cad h - is 
Sia) s Radi 2 ‘ ie 
Ss ea rags ey 
. he ge / ; 
5 a 4 : , 
“ ‘ + a al 
: i ; , . . 
ge, 3 ‘ ‘ ba 
Peas . . He: 
< te 7 ¥, } 
f . 
me ‘ * © - ' 
ye a ic SA Ve icra wre 
| ; ” 2 . Ls . . 
eee Pe , . 
. 4 ere 
5 . aS 
Gat, 
, P ; ; 
fos : Aas aM a. 
Pea 5 : 
- ' “ . 
ba . ’ : } 
fue, 4 ; . agin 
“ is A : 
aus ' 
oe, 
PES ar le ars , ‘ Denes 
Ps se ; , 
: “ ™ _ 
‘ . f 
‘ a : é i “ 
: ; 2 aS eos 
j 4 i of : ° 4 tows ime. 
7 ae ; 
‘ M : ; Bile, 
, Bin ey } - s 
: seer sea 
. ‘ oe . --- tte 
te / 4 : } 
7 a 
‘ caer a bday 
ay pe ; ~ St ee a . 
© . . e spe 
. a a oo 
; ‘ 
= . . . i ms 
jag tye vat os 
P Fs ; , i 
a Y 5 ty es 
; ' . z s 
’ eae . . ‘ 
4 i - . j ie 
, ' : Lor ie | F ; . 
ha . . . . BA ae 4 < ree ees oh 
; : is ‘ he h mae re 
oi ee ‘ i Yr ‘5 P / i 
Ne ame eas #. » ¥ 
; det ) : LL TY feo 
. ; : E me “me . 
' ys RS ’ : ‘ : : f } 
ron Ee : Be i Ete Be a, 
Stic 2 , ’ ne 
, ‘4 he , Ages ; Men 
: Homey 
“ : as : , see 
. awe ” ‘ as 2 
ig : ‘Mant Ot sabe 
a . : ; 
. te «% m Seu 
ss ie 4 
“ "hoe ; ’ } 
: oF 3 S id oer 
‘. ‘ J e's Caner SINS 0 sy edi ate 
j ' . oem 
‘ Pi es ‘a ee 
. é ve 
‘i toe area. ‘ee ~) 
r RW) od 
+ at 
nay = i ‘ ee 
: ; " PEs Wise 
b a. . . * ‘i Hi 
abet ‘ a yids 
. . sie . RNa 
Fae ne yd , . 
ieee 3 <a s ‘ ra 
tie i peer 
a ae Meeign ic: ‘ ; Kee 
“iS Seer. i. 
ae, vi 
ie Sle 
etm . 
2) . 3 : wee 
A As : ‘ 
2 . 
Ne : se ( man 
i a. = - 
. ' : i i ‘ ‘ ‘ A - my 
ea - r ‘ J 
= ad ‘i, ; 
us : i : ae 
? ’ ie we tng 
; ‘ 7 wa ’ i 
jon a . aw ; - j ai Wh ahtees 
~ ee ; . 
. é ee ae a er 
= ae ‘a § 
id - 7 Stars . ae 
i Ss tie J j “ 
, : . te. ’ :. 
i : ale H . . se, -¢ 
A ‘ "de, x hoe : / 
% ‘ . ‘ . 
i ree : . . . 
Me oaag BE in 
eee My a 
i, f b one 
te ‘ . a i 
ae d ; 
ees See e Siege ‘ Pay ; . 7 
ates “ . . 
wae, ae 
tae ; : a 
wes 
bs Si i Seale a . i 
™ 22h . : Ie 
a aay ’ ve 
bas . s ~ m 
+ 2 tare & ‘ % 
‘ca 4 : . . . 
ie bet OEY 
ds ee Pe make ie | 
at FIRS f 5 i 
we. 
. 
Shes . ; 
7 ie i ne ae 
RS Sime . . 




























































































' 
. 
. 
ras 
& 
‘ 
5 
- 
oie 
ine 
’ 
aoe 
“ 
taney 
eee 
no 





























JANLARY 11940 
SUPEECEEDES 
| ALL PREVIOUS ISSUES 
FLUORES O-LI Te Mra.co. 
5] See NrOsors |. 
NEWARKN. J 





SESE I Biol 
/ Penn Gr oO eos /s6 6 go 6H! 
2801, /2A ee ee 17440) 803 /4 (inet AMO ech kd aaaiee sleek 0 aE 
801/36 25,00 ena is 
801/48 wae Sipe S750 |p| 804/18 | 70,00 _| 
vee, 804/24 
804/36 
804/48 





_|. | For "Glass" or "Louverglass 
| enclosures for #800 line. _ 


_ Prices on application. 





ALL FIXTURES QUOTED ARE LIST, LESS LAMPS, 


THE LIST PRICES CONTAINED IN THIS CATALOG ARE LESS 
SUSPENSION HANGERS, 2-POINT SUSFENSICN HANGERS FOR ANY OF 
THE EQUIPMENT LISTED - #2.00 EA. NET; FOR 1L-POINT SUSPENSION - 
$1.00 EA. NET, 


WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE GR IMPROVE THE DESIGN OF 
EQUIPMENT LISTED IN THIS CATALOG WITHOUT NOTICE TO THE PUR. 
CHASER. 


ALL LIST PRICES ARS FOR 218 VOLT REACTORS OR BALLIST COILS. 
PRICES QUOTED ARE FOR N&W BALLIST COILS AND SEPARATE STARTER 
SWITCHES, 


WE RESERVE THE RIGHT TO USE THE OLD STYLE REACTOR AUX-~ 
ILIARIES WHEN AND IF NECESSARY DUE TO CONSTRUCTION OF THE 
FIXTURE. 

Wis BQUIPPED TO MANUFACTURE ANY TYPE OR STYLE OF 

nOTEaE a in MEET SPECIFIC CONDITIONS OR TO MANUFACTURE 
ACCORDING TO PLAN AND SPECIFICATION, 


OUR ENGINEERING STAFF IS AT YOUR DISPOSAL. 
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